Za spokoj duszy s. p. 


Inz. WINCENTEGO 


SCHINDLERA 


jako w drugą rocznicę Smierci 


odprawione zostanie 


w czwartek dnia 20 listopada 1941 roku o godzinie 9 rano w kościele 
OO. Kapucynów 


NABOŻENSTWO ŻAŁOBNE 


na które zaprasza 


eenzesowy „CONCORDIA” 


JANA WOLNEGO 
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